STANISLAW 


CHRZĄSZCZ | 


ARTYSTA MALARZ 
przezywszy lat 33, zmarł dnia 16 kwietnia 1941 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 10 maja 1941 r. o godzinie 7 rano w kościele 
00. Karmelitów Bosych przy ulicy Rakowickiej 


o czym zawiadamiają 


żona, dzieci i rodzina. 


zaktao o CONCORDIA" 
POGRZEBOWY JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szezapansı 2. Teiefen 103-31 


